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Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son productos de la imaginación del autor o han sido usados de manera ficticia y no deben ser interpretados como eventos reales. Cualquier parecido con personas, vivas o muertas, eventos actuales, locales u organizaciones es coincidencia.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, copiada o distribuida de ninguna manera sin permiso expreso del autor, salvo en casos de extractos breves citados en artículos de crítica o reseñas.

Este libro está destinado a personas mayores de 18 años, ya que contiene escenas sexualmente explícitas. Todos los personajes en este obra son mayores de 18 años y los actos aquí descritos son consensuales.

Todos los eventos que tienen lugar en este relato son ficticios, por lo que embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual no ocurren, a menos que formen parte de la historia. En la vida real, tener sexo sin protección puede tener graves consecuencias permanentes; por favor, recuerden esto y siempre usen protección adecuada y hagan pruebas necesarias para asegurar que su pareja o ustedes mismos no sufran los estragos que pueden surgir de una enfermedad venérea o un embarazo no planificado.

¡Ahora sigue leyendo y disfruta!

Porque sentirte sexy empieza en tu imaginación ;)




Sinopsis

Ana se queja que su marido no se toma el tiempo de seducirla, que su intimidad se ha vuelto predecible y mecánica, mientras que Sofía se siente desatendida porque su marido nunca toma la iniciativa.

Cuando dos mujeres comparten sus penas, como buenas amigas buscan ayudarse, sin imaginar las sorpresas que aparezcan al descubrir algo más íntimo en su amistad.

Lee para saber qué sucede en el patio entre Ana y Sofía mientras sus maridos ven el fútbol adentro, y quién descubre lo que ellas desean que se mantenga secreto.

Este cuento corto y caliente es una relato erótico corto destinado únicamente a mayores de edad. Su contenido es explícitamente sexual.
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—¡Goooooooool! —gritan Luis y Marcos al unísono cuando su equipo marca el tercer gol del partido. Los dos hombres gritan emocionados, chocan sus botellas de cerveza y mantienen los ojos clavados en la pantalla, enfrascados en el partido no se enteran ni se dan cuenta que sus esposas, sentadas en el patio trasero con una botella de vino, están usando sus lenguas intensamente, pero no precisamente para seguir hablando de sus maridos…
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